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STATION HOSPITALS (ARMY) 


a Authorized 
) Area Hospital | Patient Patients Beds 
Boe Capacity Remaining Occupied 
. Grand Total 8.767 5560 55 360 
I Jota) 1.350 627 615 
Fort Hamilton (NY POF) 100 45 Ad 
Fort Jay 350 154, 145 
Camp Kilmer (NY POR) 600 261 260 
Fort Monmouth 300 167 166 
II Total 42250 LAL 42344 
Aberdeen Poving Ground 100 76 76 
Army Cherical Center 50 18 17 
Gamp Breckinridge 200 235 232 
Camp Cenpbell 200 49 49 
Carlisle Barracks 75 27 26 
Camp Detrick 25 5 5 
Fort Fustis 100 88 69 
Fort Knox 500 410 390 
Camp Lee 200 168 155 
Fort George G. Meade 150 100 98 
Fort Monroe 100 63 60 
New Cumberland 50 28 28 
Camp Pickett 200 ee, 139 
WOW Total 350 249 235 
a Fort Belvoir 350 240 235 
“III Total 1,925 1,195 1.211 
| Fort Benning 600 320 287 
Fort Bragg 600 422 408 
Funtsville Arsenal. 25 4, 
Fort Jackson 500 386 356 
Fort McPherson 200 63 56 
V Jotal 1.200 607 597 
Camp Chaffee 400 337 328 
Camp Hood 300 119 119 
New Orleans 15 ; Ae pg 
Red River Argenal 25 4 4 


Fort Sill 400 129 129 
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| Hospital Patient Patients Beds 
Gapacit Remaining Occupied 
Vo Botan 927 805 164 
Black Hills Ordnence Depot 16: é 6 
4 Camp Carson 100 Th 71 
1 Fort. Leavenworth 150 119 116 
: Fort Riley 500 538 507 
: Fort Sheridan 100 37 32 
F Sioux Ordnance Depot ll ™ e 
q Milwaukee USDB 50 34, 32 
VI Total bi 2 es 7 694, 
i 
B ve 
; Fort Lawton 200 138 130 
Navajo Ordnance Depot 25 12 12 
4 Fort Ord | 550 383 371 
q Sierra Ordnance Depot 25 4 4 
Camp Stoneman 200 123 123 
Camp Cooke USDB 40 43 43 
Fort Worden 25 LL 1i 
STATION HOSPITALS (ATR FORCE) 
y ny 3 : Authorized | 
A: Hospital Patient Patients Beds 
dog Capacity Remaining Occupied 
Grand Total ICL Pos gee te eer 
I Total 550 170 166 
Dow AF Base 50 26 26 
Grenier AF Base ; 25 10 10 
Griffiss AF Base 25 5 5 
Mitchel AF Base 250 83 81 
Otis AR Base 50 13 13 
Stewart Field 25 6 6 
g Westover AF Base 125 27 25 
“II otal 490 209 185 
| Tangley AF Base 100 66 46 
_Inckbourne AF Base 75 45 45 
Olmstead AF Base 25 11 11 
} Wright Patterson AF Base 200 87 $3 
WOW Total 175 93 93 
___-Bolling AF Base ue 175 a3 a9 
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Area Hospital Patient Patients Beds 
.¥ & 7 Retr ini "3 0 3 ort 
TII Tote), 1,300 479 463 
Brookley AF Base 50 13 13 
Chatham AF Base 25 4 = 
Craig AF Base 25 5 5 
Fglin AF Base 150 59 59 
Greenville AF Base 100 63 60 
Keesler AF Base 300 95 95 
MacDill AF Base 150 77 yb 
Maxwell AF Base 175 62 58 
Orlando AF Base 100 6 5 
| Robins AF Base 25 7 7 
Shaw AF Base 75 20 20 
; Smyrna AF Base 25 14 4 
Turner AF Base 50 19 17 
Tyndall AF Base 50 a9 35 
. Iv otal 4:720 926 894 
Barksdale AF Base 100 46 46 
, Bere-trom AF Base 25 3 3 
} Carswell AF Base 100 72 65 
. Fnid AF Base 50 li Li 
Goodfellow AF Base 50 31 30 
Hollcman AF Base 25 17 17 
‘ Lackland AF Base 600 434 432 
Perrin AF Base 50 17 17 
: Randolph AF Base 100 32 32 
: Sheppard AF Base 500 207 188 
Tinker AF Base 25 5 3 
4 Waco AF Base — 50 19 19 
Walker AF Base 15 32 29 
V Total Le ae oe 
Chanute AF Base 250 118 118 
Kearney AF Base — 50 30 30 
lowry AF Base 250 210 207 
Offutt AF Base 75 29 28 
Rapid City AF Base fae. ot ay’. | 
Scott AF Base 250 rae 5B 212 
Selfridge AF Base 50 25 25 
Smoky Hill AF Base 100 44, 43 
Topeka AF Base 50 37 32 
Fort F. E. Warren 250 350 349 
Fort Benjamin Harrison 100 30 22 


Army Au thorized 
Area Hospital Patient Patients Beds 
C. Capacit Remainin Oceunli 
VI Total 1,175 530 51h 
Castle AF Base 50 16 16 
Davis-lionthan AF Base 100 ee 72 
Fairfield-Suisun AF Base 125 24 24 
Great Falls AF Base 75 54 5h, 
Hamilton AF Base 200 8&7 80 
Hill AF Base 50 39 38 
Las Vegas AF Base 50 6 6 
March AF Base 100 64 63 
Mather AF Base 50 52 42 
McChord AF Base 75 21 21 
Moses Lake AF Base 50 18 15 
Mt. Home AF Base 50 2 o 
Muroc AF Base 25 g 8 
Spokane AF Base +25 56 ee 
Williams AF Base 50 22 22 


a/ Data include 600 beds for debarkation purposes; patients in triage 
at debarkation hospitals excluded. 


Army Area Hospi Debarkation Beds 


| I Camy Kilmer Station Hospital 200 
; 
| VI Letterman General Hospital 4,00 


